故障かな？と思った 6 お客樣ご欄窓口 


商品に関する修理-消耗部品のご用命や取扱いのご相談など 
すべてのお問合わせは I ダイキンコンタクトたンター I へご連絡ください。 
電話番号をよくお確かめのラえ、おかけ間違いのないよラにお願いします。 


Klfl 01 20 - 88 - 1 081 (全国共通フ iJ — ダイヤル) 

フリ-タイヤル 

FAX でのお問合わせは 日] 20-0/-0881 (FAX 専巧フ U - ダイヤル） 

http :// www . daikincc.com に相談対応 ホー ムぺ ージ) 


タイ t ン3ンタクト它ンブ— 

(お総合窓口） 


営業時間： 24時間36已日対応いたします。 

巧応業務：商品に関ずるずベてのご相談-お問合わせをお受けいたしまず。 

(修理、メンテナンス、取扱い、機種選定および別売品•消耗品•補用部品の販売など) 


♦ダイキンエ業ヴービス挪点所在地 一覧 


¢1ホ Dfe 巧； I あ3或 


本し 幌 SS 〒〇日 7-084 日 ホ L 幌巿東区 化四十 五条東 18-4-1 

仙 台 SS 干 984- 日日 32 仙台市若林区荒井字堀口 15-5 

V ノ 




城 南 S S 

世田谷 S S 
江 東 S S 

葛 飾 S S 

練 馬 S S 

る 摩 S S 

千 葉 S S 

松 戸 S S 

横 お S S 

戸 塚 S S 

厚 木 S S 

つくば S S 
宇都宮 S S 
高 崎 S S 

草 加 S S 

川 越 SS 

ネ公 本 S S 

新 漏 S S 


■弧なゴ哥现 

干 143-0015 大田区大森西 3-29-7 
干 154-0024 世田谷区兰軒茶屋 1-5-19 
于 135 -加 1 目江東区東陽 5-29-3 第 2 東陽ビル 1F 
干 124 -加 13 暮飾区東立石 1-19-2 
干 176-0012 練馬区豊玉化 4-23-10 
干 183-005 日府中巿府中お 2-21-4 
干 260 -加 07 干葉市中央区巧光 1-14-7 
干 270-2253 お戸市日薑 3 - 17 - 2 
于 225 -加 14 横お巿青葉区挂田西 1-6-5 
干 244-0806 横ミ兵市戸塚区上品濃 14 - 2 
干 243-0004 厚木巿水弓 I 2-8-25 
干 3 日 5-0841 つ < ぱ市御幸が丘 3 
干 321-0954 宇都宮市元今泉 3-4-1 
干 370-0018 高崎巿新保町 6 4 - 1 
干 340-0013 草力日市松江お 2 - 15 - 1 
干 350-1124 川越市新宿町 1 - 4 - 6 
干 390-0852 松本市大字島立 11 日 0-1 
干 9 日日- 0941 新漏巿中巧:区女ミせ 4-17-33 


j ヒ 

陸 S S 

干 921 -8062 

金 

が 

巿 

新 

保本 

3-59 

富 

山 S S 

〒犯 9-8261 

冨 

山 

市 

軟 

原 4 

2 1-1 

福 

井 S S 

干 91 0-0842 

福 

井 

市 

開 

発 3 - 

3 4 0 2 



岐 阜 S S 〒日日日-8268 岐阜市茜部菱野 3-213-1 
名古屋 SS 干 4 日日- 0日0目 ちち屋市港区南 十一 番の 4-3 

ま 城 S S 干 446-0074 を城巿井お山町高見 5-1 

ま S S 〒日 14-0823 津巿大宇半田宇池町 569-1 

静 岡 SS 干 422-803 目静岡市駿巧区敷地 1 -12-7 

V . ノ 


• SS はヴービスステーシヨンの略です。 


干 525-0027 草ま巿野村 1 - 1 - 6 
干 601 -8393 京都市南区吉祥院中河原里西町 1 日 
干 593-8326 轿巿西区鳳西町 1-69-2 
干 530-0034 大阪巿化区錦时 4 - 8 2 
干 530-0034 大阪巿化区錦田： r 4 - 8 2 
干 564-0044 吹田巿南金田 2-23-17 
干 572-0077 寝屋川市点お 5 - 2 2 - 10 
干 651 -0083 巧戸市中央区浜辺通 2-1-30 兰宮国際ビル 6F 
干 670-0974 姫路市飯田 1-72 
干 630-8453 奈良市西九棄町 3-5-7 


草 


津 

S 

S 

を 


都 

S 

S 


巧 


S 

S 

大 


阪 

S 

S 

阿 

倍 

野 

S 

S 

吹 


田 

S 

S 

枚 


方 

S 

S 

神 


戸 

S 

S 

姫 


路 

S 

S 

奈 


良 

S 

S 




広 

島 

S 

S 

干 732-0 如 2 

岡 

山 

S 

S 

干 700-0976 

米 

モ 

S 

S 

干 683-0004 

福 

山 

S 

S 

干 721 -0973 

徳 

島 

S 

S 

干 77(]-0873 

高 

松 

S 

S 

干 761 -8071 

松 

山 

S 

S 

干 791 -801 6 


広島市南医大州 5-9-7 
岡山市化区忘 己 20-110 
米モ市上お原 6-2-17 
福山市南蔵王町 2-12-6 
徳島市東沖洲 1 - 17 
高お市伏石町 2141 - 2 
が山巿义万ノ台 634-1 


•瓜!。 

干 803-0801 




化 

九 

州 

S 

S 

干 803-0801 

化九州巿ル倉化区西港町 3-4 

福 


岡 

S 

S 

〒引 1-2207 

ffl 屋郡志免町南里 1 

-10-1 

鳥 


栖 

S 

S 

干 841 -0055 

鳥 

栖 

市養父町 4 

7 3-2 

長 


崎 

S 

S 

干 85 日 -0025 

長 

崎 

巿今博る町 

2 0-1 

熊 


本 

S 

S 

干 862-0968 

熊 

本 

市馬渡 1 - 1 

5 - 1 白 

大 


分 

S 

S 

干 870-0921 

大 

分 

市款原 4 - 1 

6-21 

宮 


崎 

S 

S 

干 880-091 2 

宮幢市大きホ江きお江田 7 日 1 

鹿 

巧 

島 

S 

S 

干 891-0115 

鹿 

児 

島市東開町 

5-12 

那 


語 

S 

S 

干 9Q1-0155 

那 

覇 

巿を城日- 

■3-4 


エアコンを廃棄する場合は 


20 日 1 年 4 月施行の家電リサイクルまでは、お客様がご使用済みのエアコンを 
廃棄される場合は、収集-崖搬料金と再商品化等料金（リヴイクル料金）を 
おを化いいたださ、巧象商品を販売店や巿の巧に引をミ度すことがホめられて 
いまず。 

SSOQ 曾 C 

















暖 

房 

寵 

力 

ill 


•冷房-暖房運転特性は日本工業規格 （ J に C 9612) に基づいた数値でず。 

•この仕様数値は 50 HZ • 60 HZ 共通です。 

♦停止のときもマイコンを働かせるため、約 0.6 〜日.8ワ、ソトの電力を消費しまず。 

(入タイマー設定時やお知6せ操作時また圧縮機のそ熱時は約10〜3日ワットの電力を消費します。） 

参本機の能力-消費電力は性龍が安定した後の数値を示しています。 

参製品改良のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。 

•暖房低温能力はパワフルモードでの数値を示しています。 

•最大風量となる風向設定での数値を示しています。 

(パつフル運転時、またはパワフル運転を取り消したときのフラップ位置で、ルーバー位置が中央になっているとき) 



巧扱説日月書 （1 )、保証書 （1 )、リモコン（1)、リモコンホルダー(1)、リモコンホルダー巧付ネジ（2)、単3乾電池（2)、 
銀除菌■アレル餘去フィルター （1 )、光触媒空清フィルター （1 )、エコポイント申込先シール （1) 
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51 

7.5 7.6198C 3130 3,79 10.3 ——34 27 
己 4 


54 

7.1 277 ： 2.56 146——49 32 
54 


/200 

外電！ 


^F71LTRXV-W(C) 


外 RVILRXV 



7.5 7.6 193 ： 3130 3.79 10.3 


54 

7.1 277 ： 2.56 14.6 ——49 32 
54 


単 /20 日 
室内電源 


S71LTRXP-W (0 


巧 WLTRXP-W 似 
外 R71LRXP 


14 

43 


295 798 268 


693 795 285 


已 1 

7.17.5 177 ： 3090 4.019.2 ——32 26 
己 3 


49 

6.3 231 ： 2.73 12.2 一 43 29 
52 


/200 

外電！ 


S 的 LTRXV-W(C) 


が 63LTRX\y-W(C) 
外 R63LRXV 



4.05 

3.37 




単 /20 日 
室外電源 


単 /20 日 
室巧電源 


巧巧 OLTRXV-WCC) 

S 卽 LTRXV-W 似 - 

外 R50LRXV 

が 63LTRXP-W 似 

S63LTRXP-1/V (0 - 

外 R63LRXP 


14 

44 



4.05 


6.3 7.4 140 ： 2860 4,50 7,3 



/200 


S 加 LTRXP - 师似 


が日 0LTRXP-W 似 
外 R50LRXP 


14 

44 


295 798 268 


閒 3 795 285 


4.8 


49 

5.0 7.3 9 8 0 2820 5.10 5.3 ——2318 

加 


47 

4.0 885 4.52 4.9 ——2818 

48 


単 /200 
室外電！ 


S4 日 LTRXV-W(C) 


が 40LTRXV-W 似 
外 R40LRXV 


14 

44 



4.8 


49 

5.0 7.3 9 8 0 2820 5.10 5.3 ——2318 
加 


47 

4.0 885 4.52 4.9 ——2818 

48 


単 /200 
室鳩源 


S40LTRXP-W (0 


巧 F40LTRXP-W 似 
外 R40LRXP 


49 

5.0 5.8 101：1870 4.95 10.4 ——2318 

50 


47 

4.0 905 4.42 9.4 ——2818 

48 



4.69 


単/ 0日 


S4 日 LTRXS- 邮(り 


巧 F40LTRXS-W 似 
外 R40LRXS 



43 

3.6 860 419 8.9 一 2 己 16 
45 


S3 亂 TRXS- 邮 ( 


が 36LTRXS-W 似 
外 R36LRXS 


14 

43 



/ I 日日 
巧電源 


3.2 5.6 5551830 5.77 5.7 



S28LTRXS-yV (0 


内 F28LTRXS-W 似 
外 R28LRXS 


14 

40 

14 

43 


29 己 798 2 關 

6.5 - 

67 己 7 祀 28 己 

295 798 268 

6.5 - 

693 795 285 


44 

2.8 4.4 4801530 5.83 5,1——1310 

45 


42 

2.5 480 5.215.1 ——1711 
44 


単 /100 
室禍源、 


単 /1 日日 
室巧電源 


S25LTRXS-W (C) 


が 2 日 LTRXS-W に） 
外 R25LRXS 


14 

40 


295 798 268 


675 765 285 


6.5 


5.73 


42 

2.5 3.9 4151200 6.02 4.6 ——119 
44 


40 

2.2 405 5.43 4.5 ——1510 
42 


が 22LTRXS-W 似 


外 R22LRXS 
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: ill!:;! 

相 /V 


:圓 11111111 誦；11 
議纏議；圓腿願薰謹|;; 


エネルギー消費効率 
低温消費電力 W 

圍 n 賽麵襲1111111;瞧 

暖房低温能力咖 



冷房-暖房兼用セパレ—卜お(インバ—夕1:} 


通年エネルギ—消費効率 


冷暖房平ちエネルギ[消費効率 


















































































































































































































































































































































































































































































































麵亂 口 点編腳适づく本隊ついて 

経年劣化による危害の発生が高まるおそれがあることをミ主意喚起ずるために電気用品安全法で義務がけられたじ(下の 
内容を室内ユニット I こ表示しています。 


A 


《【設計上の標準使巧期間】10年 

設計上の標準使用期間を超えでお使いいただいた場合は、 
経年劣化による発义 • けが等の事故に至るおそれがあります。 


※設計上の標準使用期間とは 

•運転時間や温湿度など下記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使巧 
することができる標準的な期圍でず。 

•製造年じついても、室内ュニットに西暦4ネ行で表示していまず。 

•設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な敌障を保証ずるものではぁリません。 

•設置状況や環境、使用頻度が下記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的 W 外でご使巧された場合は、設計 
上の標準使用期間より短い期間で経年劣化じよる発义、けがなどの事故1こ至るおそれがあります。 


■標準使用ま件 


ルームエアコンデイシヨナの設計上の標準使巧期間を設定ずるための 
標準使用条件によるりに C 9921-3) 



電源電圧 

製品の定格電源-電圧じよる 


周波数 

50 /60 Hz 



室内温度 

の。こ (乾球温度） 


冷房 

室内湿度 

47% (湿球温度19で） 


室外温度 

35で（乾球温度） 

環境条件 


室外湿度 

4096 (湿球温度24で） 



室内通度 

20で（乾球温度） 


暖房 

室内湿度 

59% (湿球温度15で） 


室外温度 

7で（乾球温度） 



室外湿度 

87% (湿球温度6で） 


設置条件 

製品の据付説明書による標準設置 

負荷条件 

住宅 

木造平屋、南向き和室、居間 

部屋の広さ 

機種能力に見合った広さの部屋（畳数） 


1年間の使巧日数 

東京 

ぶ房6月2曰か6 9月21日までの112日間 


モデル 

暖房10月28日から4月14日までの169日間 

想定時闇 

1日の使巧時間 

ぶ房9時同/曰 
日发房7時闇/曰 


1年間の使用時闇 

ち房：1,008時間/年 
暖房：1,183時間/年 
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ァース 端子 

アース線を接続するための端すです。 

6 

ちミ;;お; 

寞ぉ窜寞 

害藍留夏 

1 

; お;; Si ; 


:::ろ::::::::: 


:を;巧:;: 


: を田;:苗; 

エアフィルター 

ホコリを除去するフィルターです。 

1， 50〜56 

Ij 

1 

を;;;を;; 

11： 

を;;;ちを 

；|；;11 

；|||| 

エコポイント 

環境にやさしい運転をずるとたまるポイントです。 

省エネ家電の購入を促進する政府のエコポイント制度とは異なるもの 
でず。 

19 

が; 

ii 

苗;;;を;;;: 

1 

i 

踊巧 

■ 




自 i !: 

ii 

快適エコ運乾 

運転開始時の室内•屋外温度に応じて、峽適で省エネな運転を自動で 
巧います。 

1 央適エコ運転には快適エコ自動運転ともっとエコ自動運転があります。 

18. 19 

1 



快適エコ自動運転 

運転開始時の室内-屋外温度に応じて、設定温度、設定湿度、風向、 
加湿暖房-除湿-除湿ぶ房から最適な運転モードを選びます。 

18,19 

ぉ; 

；11；； 


快眼運乾 

温度と湿度をコント□ールして、峽い眠りとさわやかな目覚めを 
サポートする運転でず。峡眠運転じは、冷房峽お、除湿ぶ房快眠、 

美肌ぶ房げお、暖房げお、力日湿暖房げ眠、美肌暖房'快眠があリます。 

30, 31 

圍圍 i 

加湿運乾 

外気の水分を巧り込んで加湿ずる運転でず。 

16,17 

爾 

iisgiii ' ii ： 

風エリァ 

包み込む気流で、風を感じない空閨を作り化ず風向設定でず。 

お部屋に合わせて 3 つのエリアが選べます。 

8, 24, 25 


ぅお 

巧 

カビショック運綻 

お部屋の湿度を急速に下げてカビの発生を抑える運転でず。 

34135 

1 

:お;:を 

お g ; i ; を;帛ミ;;; 

換気強め（自動) 

換気■が多め（自動）の換気運転でず。 

32,33 

II 

11 

!をおお窗畜試ミ自ミ自1 
i を^おおさをミおお; 

換気レベル 

換気連動時の換気量を示します。 

32,33 

：：：：： 

：；?； 

を;:;ち 

お;:巧; 

當;を g ; おおお苗;; 

:::::::::::こ::::::::::::::: ぶ: 

::こ:こ:::::::::::::::::::::::::: 

換気達動設定 

エアコン運転中に換気を巧う設定です。 

32. 33 

% 

；：1 

を; 

を;:;ぶ 

給気フィルター 

室外から取リ入れた空気中のホコリを除去するフィルクーです。 

7, 50 〜 56 

銀除菌 • 

アレル除去フィルター 

捕集した菌の活動、アレル物質を抑制ずるフィルターです。 

1， 50 〜 56 

! 

を;:;ぶ 

ぶ;:;ぶ 

liililiJ 

蜜清 

お部屋の空気をきれいにします。送風運転の代わりにもなります。 

32,33 

i 窜 

：：：：： 

:: ：：：：：：：：： 


けつろ防止運乾 

暖房シーズンに窓や壁の結露を抑える運転です。 

36, 37 

i 

帛ミ;ミ! 


サイドフラップ 

左ち風向、風エリアを設定したときに左ち気流調節のため、開きます。 

6, 22 〜 25 

11 

11 

；:：| 

お;;；を 
::::::::::: 

ぉぉを 


有動巧部クリーン 

除湿*除湿ぶ房-冷房運転後、運転時闇に応じて 
自動で内部クリーン運転を行う設定です。 

48. 49 

11 

おお 

；：：：：：： 

を;:;ぶ 

1 

iiiiiiiil 

巧 

除湿運乾 

室內温度の低下を抑えながら湿気を取り除く運転でず。 

14,15 

除湿自動切換 

湿度が高いときには除湿、室内温度が高いときは除湿ぶ房を 
自動的に切り換え、快適な温度•湿度を保つ機能です。 

38. 39 

11 

苗もを 

1 圍 11 

除湿為房運截 

お部屋ををやしながら、湿度を下げる運転です。 

14. 15 

1 

ぉ;;ぉ; 

Iiiiiiii 

据巧位置 

エアコンの取が位置によって左ち風向範囲を調節ずる設定です。 

38, 39 


接続電線 


室内ユこットと室外ユこットをつなぐ電線でず。 


6 
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: 第二種機械換気設備 

建築基準法に適合した、第二種換気の給気側換気ファンとして 
使巧することができる換気設備です。 

33 


:ダイレクト運轉ボタン 

リモコンを開いたときに見える「冷鼠「除湿」 r 暖鼠け□湿」の 

4 つのポタンです。 

9,14 〜 17 

を:::::::::::も:::::::::::::::::::ミ:强 g 

：ダストブ 5 シ 

ダストボックスの中にある、エアフィルクーについたホコリを 
かきとるブラシです。 

50 〜 56 

た巧 

ダストボックス 

ダストブラシでかきとったホコリを回収するボックスです。 

1， 50 〜 56 
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45 


: チャイルド□ック 

> ノ以介り J J t 」ノ裸 1 を刷仰レ、 

お子様が誤って操作するのを防ぐ機能です。 

ぶみおみお:;:を;:;:おお:を 

: ドライキープ 

除湿-除湿を房-ぶ房運転で設定温度-湿度に達したときに、 

'快適湿度を保つためファンを停止する機能です。 

38, 39 


ドレンホース 

運転中に発生する結露水を屋外へ排水するためのホースでず。 

6 

な巧 

两部クリーン運乾 

エアコン内部を乾燥させてカビやニオイの発生を抑える運転です。 

48,49 


: パワフル運転 

冷房，暖房能力をパワーアップする設定でず。 

26, 27 


光班 1 媒空清フィルター 

吸着した気になるこオイや細菌•ウイルスを除去するフィルターでず。 

1， 5 日〜 56 

は巧 

:; 美肌保湿運捉 

高めの湿度設定と、人に風が直接あたりにくくすることで 
お抓にやさしい運転を巧います。 

20 

V 字型温度制御 

快目居運転開始から 3 時闇かけて約 2 で温度を下げて深い目民りを誘い、起 
床時刻の 1 時闇前から約 rc 温度を上げて起床をうながず温度制御でず。 

31 

:::::た::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::; 

フラップ 

上下風向を調節する巧根です。 

6, 22 〜 25 


へや干し運乾 

室内で洗選物を乾かすための運転です。 

36,37 

: i 

:; 水で脱莫運転 

お部屋にしみついたニオイを「加湿と陈湿」のチカラで脱臭する運転 
です。 

34,35 

もっとエコき動運範 

運転開始時の室内-屋外温度に応じて、設定温度、風向、暖房-冷房 
から最適な運転モードを選ぶ運転です。 

18,19 

6 巧 

:杳 II を^ ; 

ルーバー 

左ち風向を調節する罪!根です。 

6, の〜 25 

冷媒配管 

ガス（ぶ媒）が流れている銅製のパイプです。 

6 

■ 

: □ング運転 

風が届く距離が長くなる風量、風向設定です。 

26, 27 
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♦電源コード、プラグび異常に熱い。 

•電源プラグび変色している。 

•こげ臭いニオイがする。 

参ブレーカーびひんぱんに落ちる。 

•置台や吊り下げなどの取付部品が腐食していたり、 
取付けびゆるんでいる。 

参室内ユニットか5水びちれる。 

胃♦その他の異常や故障びある。 


ご使用中比 

故障や事故防止のため、 
電源プラグを抜くか、 
ブレーカーを切ってか 
ら、必ずお買い上げの 
販売店に点検-修理を 
ご相談ください。 


タイ*ンエ業が R 巧甚ネ王 

本社〒日 30-8323 大阪市北区中崎西二 T 目4番12号お田センタービル 
東京支お干 108-0 日75まち都港区港南こ T 目18番1号 JR 品川イーストビル 


こ次元 バーコー ドは製造用 コー ドです。 

この取扱説明書は 
再生紙を使用しています。 


画 
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ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造巧切り後]0年です。 


長年ご使用になる ェアコンの 点検は定期的に 


特定化学物質の含有状況表示ウェブサイト 
http :// www . claikin . co . jp / csr / env / j - moss.html 


dum 

タァコン7 


フ□ンについて 

家庭巧エアコンじは最大で C 02 ( 瘋暖化ガス） 
3.600 kg (マルチシステムの場合は10,500 kg ) 
じ相当するフ□ン類が封人されています。 
觸湿暖化防止のため、移設•鍵•廃棄等に 
ちた〇てはフ日ン類の醜が必要です。 


この表ちは家庭用エアコンに温暖化ガス（フ□ン類）び封入さ 
れていることを、ご認識いただくための表示です。 

エアコンの取りがし時はフ □ ン類の回収が必要です。 

廃棄時には家電 I 」サイク J レ法の制度に基づき適正な弓怯渡し 
をしていただければ、確実につ□ン類の適正処理びされます。 




よくあるご質問 


お間い合わせや修理を依頼される前に、まずご確認ください。 


Q ; 魚えない-暖まらない 

A ： •設定温度‘湿度に近づくと能力を»えて違転する機能が働くた 
めでず。お好みに合わないときは設定蠢瘦を変えてくださし、。 
•エアフイルクーが汚れていると、エアコンの錐力が低てしまず。 
定期的にエアフィルタ^のおま入れをしてください。 

• フイル々一掃除運転 化画 ligaa 
• お手人れのしかた化 


Q : 運乾を信止しても運転し続ける I I Q : 室がユニットかか JC や煮気がおる 


/ i A ：； •フィルター掃除運転、または巧部クリ^ン 
/ 運転をしているためでず。 化 laBEBBa 

/ I •連続 (24 賠 闇) 換気運転が r 入」になっている 

/ ! ! 場合は、 違 転を停止していても換気運転を 

続けるためです。化… 

Q ; 運乾音が大をぃ 

参化麵暖房運転時は、如湿ユニットが動作ずるため室巧 
の運転音はやや大きくなりまず。 

參換気逞転おは、屋ホの新鮮な空気を取り入れるため、屋沫 

の 音 が響いた y することがあ y ます。_ 

また、遷範音もやや大きくなります 。 iiaMaasBHi 


A ： •屋外湿度が低いときに暖房運輕すると、室ホ熱交換語に 
イ寸着した霜を®リ隐く運稳を巧うことがあります。この 
とき、溶けおした馨ぜ水ず湯気となって化るためです。 



このような症状 

はありませんか？ 






























































































